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Cuna 92) 
Zjednoczenie Stoczni Polskich przystąpiło w ub.r.do wykończenia 
poniemieckiego statku a/a Oliwa, po wykonaniu koniecznych prac kad- 
łubowych, dziś jednostka ta ma być spuszczona na wodę,a następnie 
przexholowana na Stocznię Gdańską velem dokonania dalszych prac. 
SA Oliwa jest to towarowy statek, seryjnej produkcji niemiec- 
kiej typu Hanza o nośności 3,200 t, Śtatek posiada wymiary: dłu 
gość całkowita 91,83 m,,szeroko*ć 13,50 m.a wysokość na burcie 
8,20 m,,zanurzenie w stanie załado wanym 5,675 m. Bliźniaczymi 
statkami tego typu 87 pływające pod naszą bandzzę statki Olsztyn 
i, Opole, rozwijają ome szybkość 10,5 węzłów, 
Budową s/s Oliwy rozpocząli Niemcy na pochylni Stoczni Odra, 
gdzie statek został zbombardowany, Niemcy wprawdzie przystąpi ii 
do naprawy uszkodzenia, lecz koniec wojny nie pozwolił na ukoń- 
czenie prac, 

ZSP przystapiło do wykończenia prac celem przysposobienia Kad- 

łubu do wodowania, Cały cięzar prac podzieliły między soba 
Stocznia Gdyńska i Odra, Stocznia Gdyńska wydelegowała do SzcZe- 
cina ekipę fachowców złozoną z 23 osób pod kierownictwem inz.Ka- 
mińskiego. Ekipa ta wyjechała w paździemiku 47,zabierajac ze sobą 
niezbędny sprzęt i narządzia, 

Stocznia Odra,b,dąc powaznie zdewastowana, i nie posiadając 
odpowiedniej ilości specjalistów,włozyła nie mniej powazny udział 
w pracach,Zatrudniano ok,40-50 osób dziennie pod kierunkiem 
inz.Tarnowskiego, M 

Prace przeprowadzona w duzym tempie,tak ze w grudniu ub,r.20- 
stały one ukończone, W tym czasokresie przeprowadzono następujące 
prace: załozono 49 nowych blach poszycia z zanitowaniem, jak rów- 
niez zanitowano wszystkie inne blachy,przy których nie były prace 
te ukofczone,uzywajac na ten cel ponad 48,000 nitów.Ponadto usunię= 
to drobne, jednak bardzo liczne uszkodzenia,Spowodowane wybuch em 
bomby Nastepnie przeprowadzono próby wodne wszystkich przedziałów 
międzydennych, 

Końcowym stadium prae było samo techniczne przygotowanie wodowania, 

Przede wszystkim przeprowadzono badanie pochylni zwłaszcza 
jej podwodnej części, do czego uzyto nurków, 

X Podbudowano pod kadłub statku specjalne płozy,które zbudo- 
wane sg z dębu, jak równiez dębowe tory,po których statek zsuxie 
się do wody,Celem otrzymania jak najidealniejazego zeńlizgu tak 
płozy jak i tor zostaną pokryte kompozycją smaru (łój,parafina, 
azare mydło) w ilości ok,1,500 kg. 

Bardzo waznym momentem jest sprawa ześlizgu i wodowania po- 
niewaz zdarzaf y się wypadki nadweręzenia wiązań kadłuba.Ahy temu 
zapobiec Oliwa dostaje balast, 

Nalezy podkreślić jeszcze jeden wazny moment spuszczania ka- 
dłuba, chodzi o to aby statek podczas spuszczania nie zatrzymał 
się na pochylni, a z jak największa szybkością zsung? sic do wody, 
W tym tez celu przygotowano Specjalne popychacze, Natomiast z chwi- 
la gdy statek znajdzie się na wodzie ześ lizg jego musi być zahano- 
wany.fadanie to nie jest takie proste, jezeli weźmiemy pod uwagę 

y wage spustowa statku,ktéra oblicza sig na 1500 t,W tym celu zo- 
Stang uzyte zwoje łańcucha kotwicznego o łącznej wadze 32 t.¿woje 
te ufozone po obu stronach pochylni, zsiwajacy się statek zacznie 
ciągnąć za Soba w momencie spłyniącia na wodą co automatycznie po- 
woduje hamowanie, 

w historii Stoczni Polskich jest to pierwsze wodowanie tak 
duze j jednostki Osiagniscie to zasługuje na Specjalne wyrównienie, 
ze ma miejsce na Ziemiach Odzyskanych, gdzie zamanifestowała się 
pierwsza powazna preca polskiego pracownika stoczniowego, 


do Biuletynu Prasowego nr 6, = 2 


Stocenie Szczecińskie, 
m we CELE DECZECINSKTE. 


Stocznie Szczecińskie, wchodzące w zakres działania Zjednom 
czenia Stoczni Polskich gą dwie, jest to Stocznia "Odrą" i 
Stocznia "Gryf", 


Stocznia Gryf znajduje się na wyspie "Kępa Reglicka", W po- 
Gzątkowych fazach odbudowy Stoczni szczecińskich, brano pod uwa- 
gs przede wszystkim uruchomienie Stoczni "Gryf", jako tej,która 
z uwagi na Stosunkowo mniejaze zniszczenia wymagała mniejszego 
wkładu pracy i pieniędzy, 


Włafciwy rozwój Stoczni Gryf datuje się od dnia 1 lutego 
1947 r, Przystapiono do odbudowy kadłubowni, warsztatu mechanicze 
nego, kuńni, silnikowni, spawalni, trafostacji, kompresorowni 
oraz do remontu 4-ch torów pochylni nr 1, Réwnomiernie do roz- 
woju prac stan pracowników wzrastał, 


Początkowe stadium prac było bardzo trudne, poniewaz odby 
walo Się w warunkach w zadnym wypadku nie nadajacych się do tego 
rodzaju robót, np, nurgrze pracowali w temperaturze dochodzącej 
nie jednokrotnie do -15°C, Wszascy pracownicy wkładali wielki wym 
sitex, aby Stocznia mogła być jak»najprędzej uruchomiona, aby 
mogła jakenajszybciej pracować, gdyz domagał sis tego port, a 
orat jakiejkolwiek stoczni hamował mocno remont wielu jedno 
stek, 


Dzié Stocznia Gryf pracuje pełną para i moze wykonać pra- 
wię kazdą robotę, chociaz wyposazenie jej w maszyny i narzędzia 
jest jeszcze bardz o niewystarczające, Waraztat mechaniczny wypo- 
sazony jest obecnie w 7 tokarek, 1 wytaczarkę-frezarkę, l szli- 
fierkę na okrągło, 1 szlifierkę narzędziowa, strugarke poprzecz- 
ng, piłę mechaniczną, ostrza ki, 2 wiertarki i t.d., W kuńni wy 
budowano 2 paleniska atałe, poza mimi w razie potrzeby, pracu- 

Ja na terenie kuźnie polowe, 


Kad Xubownia jest wyposazona w dziurkarkę, nozyce mechanicz- 
ne, walce do gięcia blachy oraz do prostowania, dziurkarkę profi= 
lową, wiertarkę promieniowa i t.d. 


Stocznia poza*tym posiada 2 pochylnie, z których jedna o 
nośności 800 ton o podłozu betonowym, Semio torowa, jest cze- 
ściowo odbudowana tak ze 4-ry tory sę przygotowane do pracy, 
We własnym zakresie Stocznia Gryf wykonała na własny uzytek 
20-tonowy dźwig pływający, 


Pierwszą pracą z dziedziny remontu statków, juz w kwietniu 
1947 r, był remont promu li:miowego dla potrzeb własnych 
Stoczni, Druga jednostką była m/s "Aldona", 


W roku ubiegłym, pomimo powaznych trudności 2 powodu nie- 
wystarczającej ilości maszyn, urządzeń centralnych, np,sa tylko 
2 dźwigi zastrzałkowe, oraz trudności w dostawie materiałowej, 
wyremontowano 4 atatki rzeczne, 4 łodzie motorowe, 1 barką, 

l szalandę i 1 .ycht, 

Obecnie w stadium wykańczania remontu znajdują się 2 pro- 
my kolejowe, 2 holowniki oraz 1 atatek rzeczny, Przeprowadzoną 
równiez naprawy 2-ch statków obcych, Poza tym stocznia przepro- 
wadziła cały szereg r znych robót z zakresu obróbki mecha- 
nicznej a 


a > 


Uruchomienie Stoczni "Odra" nastąpiło w czerwcu ub.r. 
Stocznia ta działaniami wojennymi została prawie całkowicie znisz- 
czona, Poprzednio składała się właściwie Z 2-ch terenów, z któ- 
rych tylko jeden objęło 2,5,P. , teren dawniejszej budowy i re- 
montu okrętów, Na terenie dzisiejszej Stoozni Odra znajduje Bis 
basen wyposazeniowy Z 4-ma pochylniami o przeciętnej długości 
120 ma Pochylnie sg jeszcze w dość dobrym stanie, natomiast hel- 
lingi dosyć powaznie uszkodzone, 


Właściwą odbudową Stoczni Odra rozpoczęto w ostatnich mie- 
sięcach 1947 r. Wzmagajacy sis ruch w porcie i juz zarysowujące 
się duze potrzeby remontowe przyczyniają się do tego, Ze odbudowa 
ma się odbyć w jak najkrótszym czasie, 


Stocznia Odra ma przede wszystkim słuzyć jako stocznia re- 
montowa dla statków morskich, Remony te mają objąć wszelkie prace 
kadłubowe wraz % dokowaniem statków, oraz pełny remont urządzeń 
maszynowych, pr — TE N 5 5 


. ~ 


W roku 1947 odbudowano budynek główny, warsztat mechaniczny 

wraz z kadtubownig oraz trafostacjs. Obecnie przystąpiono do odbu= 
dowy budynku däwniejszej obrobki drewna, w którym w przyszłości 
mie: ció ste bedą: warsztat stolarski,elektryczny,kotlarski i mam 
azynowy, W najblizszym czasie przystąpi się do remontu hali me- 
chanicznej, w której przewiduje się ustawienie ca 60 obrabiarek, 
Obecny warsztat mechaniczny przeznaczony został na kadłubównig, 
Pilnym zagadnieniem jest także odbudowa nowej trafostacji, ponie- 
waz obecna na 100 KVA jest juz w tej chwili przeciazona, 


Równolegle przeprowadza sis najniezbsdniejsze prace przy 
porzędkowaniu terenu, przeznaczonego do odbudowy, 


Zbadanie i remont sieci wodociągowej, sieci powietrznej, 
instalacji elektrycznej, oraz przeniesienie So-cdo t,dźwigu 
stoczniowego, który obecnie znajduje sie na terenie warsztatów 
portowych GUM nalezą do najpowaznie jszych zaplanowanych prac 
inwestycy jnych, 


Jedną % najpilniejszych spraw natomiast jest Zainatalo- 
wanie doku pływającego. Rozwiazanie tego zagadnienia zapewni 
mozność wykonania całkowitych remontów statków morskich, 


Na terenie Stoczni znajdował sis na pochylni niedokoń- 
czony kadłub statku niemieckiego typu "Hansa", We wrześniu ub.r, 
przystąpiono do wykończenia tego kadłuba i przygotowania do wo= 
dowania wspólnie z ekipa pracowników Stoczni Gdyńskiej, Nato- 
miast wspólnie z pracownikami Stoczni Gdańnkiej zmontowano na 
nabrzezu portowym "Arsenał" dźwigów magdeburskigh, 


Następne poważniejsze prace przeprowadzała Stocznia Odra 
we właSnym zakresie, Wykonano: remont łodzi motorowej, remont na- 
wigacyjny 2-ch pogłąębiarek i 1 holownika, remont 3 statków 
rzecznych oraz wykonała 3 wały któlewskie, 


Na Stocznię Odra przewieziono większość urządzeń oraz 
obrabiarek ze zlikwidowanej Stoczni nr 4 w Gdańsku, Obecnie za- 
insta lowuje się jednakze tylko niezbędne maszyny Zz powodu prze- 
ciązeria trafostacji, ; 

Ogólny stan pracowników Stoczni Szczecińskiej wynosi ł w 
połowie marca br,j80 osób, W r,ub,na ul,Frycza Modrzewskiego z0- 
staro wyremontowane i oddane do uzytku 24 mieszkań pracowni czych 


"4 m 
nap.A.K, 
Wielki dsten Stoezni Szczecińskich, 


Dnia 24.4.48 Stocznia "Odra" przezyła swój Wielki Dzień - z 
pochylni jej został spuszczony wyremontowany kadrub statku s/s 
‘Oliwa", którego budows rozpoczęli Niemcy. >, 


Na uroczysto*ć przybyli: z Ministerstwa Żeglugi - VNyrektor 
Gabinetu, - władze miejscowe, - Z Wojewoda £ Prezydentem Miasta 
na czele, przedstawiciele partii P,P,k i P,P,S,, przedstawiciele 
wojska Polakiego, Milicji, Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawi- 
ciele G.U,M.,G.A,L,, Szkoła Morską, Wyzsza Szkoła Inzynierii, Na- 
czelne Władze ZSP z dyr,inz,ilikołajem Gutowskim na czele i Władze 
Związku Zawodowego Pracowników Stoczniowych, 


Zebranych gości powitał Naczelny Tyrektor 23P, W przemówieniu 
awym scharakteryzował i przedstawił ogrom pracy wykonanej przez 
załogą Stoczni Grńakiej i Szczecińakiej przy remoncie statku i 
pochylni, W dalszym ciagu przemówienia podkreślił? Dyrektor Nacze|- 
ny znaczenie, jakie ma dla nae dzisiejszą uroozystosd:"Nir jest to 
moze jakimś wyczynem tecbnieznym, nie mniej jednak dzień dzisiejazy 
ma wielkie znaczenie, cheemy pokazać Światu, ze pracować potrafimy 
i pracujemy, ze 2 Morzem łacze nas nirrozerwalne wisay i o tym,ze 
jesteśmy Państwem ilorskim bedziemy decydować tylko My sami,.." 


Z kolei głos zabrał delegat kady Zakładowej ob,hzechowski 
Aleksander, Dzień dzisiejnzy to nasze Święto, to Święto Pracownika 
otoczniowego, spuszezenie "Uliwy" to Jeszcze jeden dowód naszej 
siły i ekspansji na morze... Nasze zadanie nie kończy się jednak 
dzie, przyrzekamy ze w dalszym ciagu wytrwale pracować b1dziemy 
nad utrwaleniem potęgi morskiej nasze j Polski Ludowej, W dalszym 
ciągu swego przemówienia ob.kzechowski złożył serdeczne podzisko- 
wanie Władzom Z5P Za wielkie zainteresowanie sis stoczniami szcze 
cińskimi i przydzielanie odpowiednich funduszów, by ten tak znisz. 
czony, a przeciez tak potrzebny warsztat postawić na nogi. 


Po przeuówieniach zebrani gofcie przeszli na sąsiednie po- 
chylnie, by z bliska obserwować moment spuezczenia statku, 

Po akcie chrztu, którego dokonała matka chrzestna, zona dyr. 
Gutowskiego, przy dźwiękach Hymu Państwowego, robotnicy przecieli 
liny, ostatnią więź statku z lądem i olbrzymi kadłub zaczął na- 

jestatycznie posuwać się po pochylmi, nabierając coraz większej 
szybkości. W momencie kiedy Statek zakołysBał się na falach Odry 
z setek piersi wyrwał sis, okrzyk radości, 


Trzeba powiedzieć, ze wřréd zebranych gości a nawet i wśród 
sa.ych pracowników w Stoczni wielu nie wierzyło, ze wszystko pój- 
dzie tak sprawnie i gładko i wYa‘nie w tym card nalezy pode 
kre: Lié zasługi inz,Kamińskiego ze Stoczni Gdyńskiej, który hy? 
całym motorem pracy, Jego tez w wielkiej mierze jest zasługą, ze 
zadne z obliczeń nie zawiodły i sam moment spuszczenia odbył ais 
tak sprawnie i pomyślnie, | 


ńołyszący Ri. kadłub statku chwyciły bolowniki na hol i 
został przycumowany przy nabrzeżu Stoczni, 

Nastspnie zebrani przeszli do Stołówki Stoczni ne wspóln 
obiad robotniczy, W czasie uroczystości i obiadu przygrywała 
orkiestra KBW, 

Urnczystosć ta była nakrscana na taśmę filmową przez dwie 

ekipy Filmu Polskiego i ekipę Czechów. 


Byli'my świadkami wspaniałej i niezapomnianej nigdy chwili, 
nalezy si; spodziewać, Ze moment syuszczania na wodę naszych 
pierwszych rudow-.glowców de nam jeszcze więcej emocji i wzru- 
szenią, 


A 
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Praca Stoczni Szczecińskich w pierwszej połowie kwietnia, 


Stocznie "Gryf" i "Odra' w Szczecinie kontynuowały w miesiącu 
kwietniu prace na nastepujacych jednostkach: hol. un¢ig i Tell - 
prace w toku, prom kolejowy jułten - prace remontowe w toku (za- 

žoga chce wykonać remont przed terminem 
hol sowiecki - remonty pobiezne - prace w toku, 
parostatek Telimena - remont - prace w toku 

" 


Kazimierz Gdnowiciel - parostatek odrzań- 


ski pasazersxi - remont w taku 
San - parnstatek odrzański pasazerski remont w 
toku 
pogł.biarka Feba 
id Nowe Drage 


= remot w toku 
~ remont w toku, 


Stocznie Szczecińskie otrzymały obecnie zamówienie ne remont 
13 szaland dennoklapowych, 5 z nich znajduje sis juz na Stoczni, 
w najblizszych dniach zostaną rozpocw.te orace remontowe, 


„Prace Stoczni Gdyńskiej w okresie od_l do_15,1V,br. 


m/a "Olimpia" wXasnoéé "ge" 
m/s "Rysy" u Gehele 
"Dar Pomorza. statek szkolny 


Dok pływający 35.000 t.w7.25FF 


s/s "XoYobrzeg' wY.G,£,L. 
pogłębiarka "Schiewenhorst’ 
w%.Tow,Fobét Czerpalnych 


2 krypy m 
dźwig pływający 3 t. 
A "Liga" wzw .A „bo 


n 


m/s "Batory"w7.G.A.L. 
a/a "Kiliński" wł."Gryf" 


a/s "Beniowski" wX,"Gryf" 


L'Felika" wr.Hojgard 6 Szule 

a ' Morska Wola" wY,G,A,L, 

s "Warta" wł,G,A.L.(dla St. 
Gdańskiej) 

s/s "Wilno" wł- G.A.L. 

hol."Ursus" wz. G.A.L. 


ho 
m/ 
m/ 


bol."Castor" w2.ob,Greynacher 
s/s Kolno wł.G,A,L, 


a/a "Bałtyk" wł,u.A.L, 
m/s "Waryński" włX.G.A,L, 


s/s "Lublin" wX,G.£.L, 


dokończenie budowy 

generalny remont 

dokowanie -~ wymiana 2 blach, 
wyaiena 1 flory w komorze 
Yaticuchowej,remont zaworów 
denny ch, remont chłodni centi, 
ogrzew,,inst,elektr,,wstawie — 
nie nowego agregatu. 

prace przygotowawcze i Zarez- 
piacza jące do transportu, 
ogólny remont 


dokowanie -- generalny remont 
kadłuba i wszystkich mecha- 
nizmów, 

generalny remont kadłubów, 
remont inst,elektrycznej 
przegląd i remont do klasy 
4-letniej 

prace elektryczne, maszynowe 

i pokYadowe 

przewiniscie silników elektr, 
drotne prace pókładowe i masz, 
uszycie brezentów, 

ukończenie remont podwodnej 
czę. ci kadłuba i wydokowanie, 
zakończenie prac - wydokowanie 
remogt w doku 


remont 14 silniköw elektr, 
prace pokładowe i rurarskie 
rewont kotła parowego i wyko- 
nanie pakunków do wżazów, 
remont kotła parowego 
uszczelnianie pźomieniówek w - 
Kotle parowym. 

uszycie 6 brezentów. 

drobne prace mechaniczne, prze- 
winięcie silników elsktr, 
prace kotlarskie,ustawienie 
pompy przeciwpozarwej, 


- 6 = 
he,ont jednostek zagranicznych. 


m/a "Alden" fiński przewiniscie silnika elektrycznego 
s/s "Cape St.Dawid" angielski wykonanie pokrywy zaworu pomoeni- 
ezego kotła parowego 


s/a "Omberg" Szwedzki wykonanie przewodu miedzianego do 
gwizdka i próba pod cifnieniem 
25 Atm, 

a/a "Essi" norweski wymontowanie windy,wykonenie opaski 


(odlew i obróbka mechaniczna) pod 
windę ładowniczą,ustawienie windy 
na nowej opasce 

a/a "Kimbal Harlow' szwedzki remont nadburcia 

a/a Coguet-jide" angielski wymiana punktów na przewodzie pary 
odlotowej do maazyny parwej, 


kemont jednostek G.U.M. 


Hol,"Annie", 5 motorówek, 2 déwigi pływające, hol."Mewa" i "Mocny" 
Filo IW 
Poza tym Stocznia wyremontowała mot."kewa" dla Urzędu Celnego 
n "Hel" " w,O,P, 
jacht "Rugia" Y YMCA 
_Kemont jednostek Marynarki \.ojennej w Stoczni Gdyńskiej, 


Stocznia przeprowadziła remonty na 26 jednostkach Marynarki 
Woj, i wyremontowała 8 kad” ubów 'cigaczy. 


W związku @ przejęciem Stoczni nr 12 przez G,A,L, nawijalnia sil- 
ników elektrycznych została przeniesiona i uruchomidna na b.3t.15 
obecnie noszące j nazwę "Stocznia Gdyńska". 


_2_prac Stoczni Gdańskiej w okresie sprawozdawczym. 


_Frodukeja okbętowa. 
m/s "Warta" WY.G.A,L, po wydokowaniu w dniu 3 kwietnia 
przeszła do basenu remontowego 
Stoczni, prace trwają 
s/a "Teal" i "Panorama" jed, 


ryb.wt1,Dalmor w pontonach dokowych stoczmi,prace 
kadłubowe dobiegają końca, 
Dźwig pływający wY.2SEE końcowa faza remontu 
s/s "Panna Wodna" w?ł,MZKGG kontynuowanie remontu 


m/s "Narew" i a/a "Wanda" Gryf w pontonach dokowych Stoczni + 
prace kadłubowe na ukończeniu 
kutry stalowe wY,árka 


pogfeb,' Mamut" wY,YR i P kontynuowanie remontu 
a "Maza" " at w doku Stoczni - wymiana blach, po- 
szycia,demontaz koła zębatego i wa- 


ru, 
Zel,barka moraka wł,GUM kapitalny remont 
kol "Bizon" wł,G,A.L. wymiana blach „poszycia i wręgów, 


prostowanie i czę: ciowa wymiana 
listwy odbojowej, ) 


hol.” Omega" Hojgard i Szale dokowanie,wymiana «ruby,Sprawdze~ 
nie wałów, naprawa kluzy 

mot,"Pilot XXI" w7,GUM generalny remont, 

hol. "Herkules" wY,GAL wymiana truby napędowej,czyszczenie 


kotła, malowanie kadłuba,naprawa 
listwy odbojowej,remont przewodów 
aterowych,remont mechanizmów pomoe 
eniczych i zaworów maszyny głównej, 
remont instalacji elektrycznej 4 


E 


urządzeń pnkYa®nuych, 


hol,"John Westphal” wx.GUM generalny remont 

hol. kiohard Daume" " 8UM generalny remont 

s/s "Gudrem" wY,Agmor uszczelnianie płomieniówek 
bol,"Kruk" wł,PRC i P budowa kotła 

hol," Leopard" w7,GUM remont kotła,maszyny głównej i 


sterowej dynama, prace pókładwe, 
bunkrownica "Bergtrans" 
w obecnej chwili wł.CZPPW, remont 


W obecnej chwili na do-ku Stoczni Gdańakiej znajduje się w remancie 
urządzenie do podnoszenia i zatapiania pontonów dokowych, Dok ten 
wydobyła ekipa radziecka dla Stoczni Gdańskiej w zamian za remont 
dźwigu pływającego, 


Stan doku jest w obecnej chwili nie szczególny, przewiduje się wy- 
mians ca 70% blach poszycia, wstawienie nowych motorów i pomp, zało— 
zenie instalacji elektrycznej. W kazdym razie urządzenie to odciazy 
powaznie nasz dok 8,000 ton. 


W daku przewiduje sig tylko prowizoryczny remont, który potrwa 
około 4 tygodni, całkowity remont zostanie wykonany w terminie póź 
niejszym, w suchym doku Stoczni Gdańskiej, 


Produkcja pozaokrą towa Stoczni Gdańskiej. 


Prace przy budowie 5-ciu filtrów rotacyjnych Ala fabryki sody w 
Montwach (odlewy i obróbka mechaniczna) 

Remont kotłów parowozowych dla Min.Komunixacji (w remoncie 2% azt,) 

Budowa 6 półportali 1la Zjedn.Brzem,Masz, ) 1 wykonano 

Montaz 6 półportali 7 t. 

Budowa mostu Knybawa - Wisła dla "Mostostaku" 


Ponadto Stocznia resontuje 3 kotły, wykonuje odlewy zeliwne i windy 
trazowe (5 szt, 


Prace Stoczni Późnocnej w pierwazej połowie kwietnia. 


Najwazniejszym wydarzeniem na Stoczni było wodowanie pasażerskie 
go statku "Julia" wY,"Gryf", Poniewaz awego czasu podawali" my w wa- 
szym Biuletynie Jane dotyczące tego statku, dziś podamy tylko rzeczy 
najwazniejsze dla przypomnienia, 

M/S "Julia" jest własnością Polskiej Teglugi Przybrzeznej "Gryf" 

i na jej zlecenie Stocznia dokonała przebudowy ze *cigaczą na sta- 
tek pasazerski. 


Wymiary: 
długość całkowitą 35,1 m 
azerokość 5 25m 
wysokość 2,8 m 
zanurzenie 1,4 m 
wyporność 99 ton 


wyposazony w dwa nowoczeane motory spalinowe typu Gray Marine no 
tor Co Detroit Jech.USA o mocy 250 HP kazdy, co pozwoli na rozwi- 
niscie szybkorci 15 węzłów, = 


Statek pomieści 172 pasazerów 1 8 ludzi załogi, posiada cen- 
tralne ogrzewanie, bar, radio i tp. 


Na przebuj wę atatku, która trwa od października 47, użyto 
60.000 robaczogodzin, Zakończenie prac przewiduje sis pod koniec 


Uo w 


Webstats, 


kutry Srewsinne. 


Na ukofezeniu bufowa Biedniu kutg We tamówianycy prees SRM, 
pióra bedę eksploatowane przez firmę fyxa, 


Praee prey przebudowie 5/3 Mena na pkotesest orae6 przy 
Pecancia przebudowie "Beniowskiego” Y "Craggny® y takte 


W bufowie 6 szalup dla "Dare Pomorza", 


fanadto dział wagonowy przeprowadza remont i A wagoe 
nów %oearowych, wagonów pullmanownieśch 4 wagonów chY5dn4i, 


Z ostatniej cywili 


W dniu 26,IV, b,r. Stocznia PéYnoena prze kazałą fwa kutry 
drewniane armatorowi, Są tn dwa identyczne kutry typu MIR 20 
a wyposazone w motory szwedzkie "Skandża" a macy 75 KM (szybe 
kość 8 węzłów), Ponadto wyposazone są w zagle o powierzchni 
43 m2, 


Wymtary: 
długoeć całkowita 15,00 m, 
szeroko: é 4,90 m 
zanurzenie o> yt 
wyporność ć sze 44 ton, 


